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सं . 2938 ] 
No. 2938] 


उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 


( उपभोक्ता मामले विभाग) 


( भारतीय मानक ब्यूरो) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 26 जुलाई , 2018 


का . आ. 3725 ( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम (1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय 
मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 


क्रम 


स्थापित तिथि 


स्थापित भारतीय मानक( कों ) की 

संख्या , वर्ष और शीर्षक 


भारतीय मानक( कों ) जो कि रद्द होने 
हैं , अगर हैं , की संख्या , वर्ष और 

शीर्षक 


रद्द होने की 
तिथि 


संख्या 


( 3 ) 


( 5 ) 


24 जुलाई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 17018 ( भाग 1) : 2018 
सोलर फोटोवोल्टेइक वाटर पम्पिंग 
सिस्टम भाग 1 केंद्राप्रसारक पंप - 

विशिष्टि 


4391 GI/ 2018 
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इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9 , बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों: 
नई दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर , कोयंबतूर , गुवाहाटी , 
हैदराबाद, जयपुर , नागपुर , पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को http :// www.standardsbis.in द्वारा 
इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं 


[ संदर्भ: PUB/3/3/ 2018-19] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 


(Department of Consumer Affairs ) 


(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 26th July , 2018 


S . O . 3725 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . The 
particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 


Sl. No. 


No, Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


( 1 ) 


| 


( 5 ) 


( 3) 
24 July 2018 


NA 


NA 


( 2 ) 
IS 17018 ( Part 1 ) : 2018 Solar 

Photovoltaic Water Pumping 
Systems Part 1 Centrifugal Pumps - 

Specification 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9, Bahadur Shah Zafar 
Marg , New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai,Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad , 
Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna, Pune , Kochi. Online 
purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis. in . 


[ Ref: PUB/ 3/ 3/ 2018 - 19 ] 


C .B . SINGH , Addl. Director General 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 26 जुलाई , 2018 


का . आ . 3726 ( अ ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय 
मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


स्थापित तिथि 


क्रम 
संख्या 


स्थापित भारतीय मानक( कों ) की 

संख्या , वर्ष और शीर्षक 


भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द । रद्द होने की तिथि 
होने हैं , अगर हैं , की संख्या , 

वर्ष और शीर्षक 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


24 जुलाई 2018 


आई एस 1459 : 2016 मिट्टी का 

तेल – विशिष्टि 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 

लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 1459 : 2018 मिट्टी का तेल 24 जुलाई 2018 

- विशिष्टि 
( चौथा पुनरीक्षण) 
आई एस 16833 : 2018 स्वचल | 24 जुलाई 2018 
ट्रैकिंग उपकरण ( एटीडी) एवं एकीकृत 

प्रणाली 
आई एस 17017 ( भाग 1) : 2018 - 24 जुलाई 2018 
विघुतीय वाहन चालकता चार्जिंग 

पद्धति भाग 1 सामान्य अपेक्षायें 
आई एस 17021 : 2018 ई 20 ईंधन | 24 जुलाई 2018 
– निर्जल इथेनाल और गैसोलीन का 

मिश्रण – स्पार्क इग्निटेड इंजन 
संचालित वाहनों के लिए ईंधन के रूप 

में – विशिष्टि 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


4 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन, 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों : 
नई दिल्ली, कोलकाता , चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयंबतूर , गुवाहाटी, 
हैदराबाद, जयपुर , नागपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को http:// www. standardsbis .in द्वारा 
इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 


[ संदर्भ: PUB/3/3/2018-19] 
सी . बी . सिंह , अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 26th July, 2018 


S . O . 3726 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub - rule ( 1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules , 
1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards, if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 


Sl. No. 


Date of 


No, Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Cancellation 


Establishment 


No. Year & Title of the 
Indian Standards to be 
Cancelled , if any 

( 4 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 5 ) 


24 July 2018 


24 July 2018 


IS 1459 : 2018 Kerosene - 

Specification 
(Fourth Revision ) 


IS 1459 : 2016 Kerosene - 

Specification 
( Third Revision ) 
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24 July 2018 


NA 


NA 


IS 16833 : 2018 Automotive 
Tracking Device (ATD ) and 

Intgrated Systems 


3 . 


24 July 2018 


NA 


NA 


IS 17017( Part 1) : 2018 Electric 
Vehicle Conductive Charging 
System Part 1 General 

Requirements 


24 July 2018 


NA 


NA 


IS 17021 : 2018 E 20 Fuel - 
Admixture of Anhydrous Ethanol 
and Gasoline – As Fuel for Spark 
Ignited Engine Powered Vehicles – 

Specification 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg, New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad , 
Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Patna, Pune, Kochi. Online 
purchase of Indian Standards can be made at http ://www . standardsbis. in . 


[ Ref: PUB/ 3/ 3/ 2018- 19 ] 


C . B. SINGH, Addl. Director General 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 26 जुलाई, 2018 


का . आ . 3727( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) के खंड ( ख) के अनुसरण में भारतीय 
मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 


स्थापित तिथि 


क्रम 
संख्या 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की 

संख्या , वर्ष और शीर्षक 


रद्द होने की तिथि 


भारतीय मानक( कों ) जो कि रद्द 
होने हैं , अगर हैं , की संख्या , 

वर्ष और शीर्षक 


( 5 ) 


1 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


( 2 ) 
आई एस 582 (भाग 6/ अनुभाग 2) : | 24 जुलाई 2018 
2018/ आई एस ओ 17072- 2 : 2011 

चमड़े के रसायनिक परीक्षण की 
पद्धतियाँ भाग 6 धातु अवयव का 
निर्धारण अनुभाग 2 समस्त धातु 

अवयव 
आई एस 826 : 2018 अमोनियम । 24 जुलाई 2018 
सल्फेट , उर्वरक ग्रेड - विशिष्टि 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 1367 ( भाग 6 ) : 2018/ आई | 24 जुलाई 2018 

एस ओ 898- 2 : 2012 इस्पात के 
चूड़ीदार बंधकों के लिए तकनीकी पूर्ति 
शर्ते भाग 6 कार्बन इस्पात एवं मिश्र 
धातु इस्पात के बने बंधकों के यांत्रिक 

गुणधर्म - निर्दिष्ट संपत्ति वर्ग 


24 जुलाई 2018 


3. 


24 जुलाई 2018 


आई एस 826 : 1980 अमोनियम 
सल्फेट , उर्वरक ग्रेड - विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण) 
आई एस 1367 ( भाग 6) : 
1994/ आई एस ओ 898 - 2 : 
1992 चूड़ीदार इस्पात बंधकों की 
तकनीकी पूर्ति शर्ते भाग 6 निर्दिष्ट 
प्रमाणक भार वाली ढिबरियों के 
लिए याँत्रिक गुणधर्म और परीक्षण 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


डिबरियों – मोटी चूड़ी एवं फाइनपिच 

चूड़ी 
( चौथा पुनरीक्षण ) 


पद्धतियाँ 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 13096 : 2000/ आई एस 
ओ 898 - 6 : 1994 बंधन सामग्री 
- निर्दिष्ट प्रूफ भारित मन वाली 
षटकोणीय ढिबरियां – फाइन 
पिच चूड़ी - यांत्रिक गुणधर्म 

( पहला पुनरीक्षण ) 


4 . 


24 जुलाई 2018 


। 


24 जुलाई 2018 


आई एस 1885 ( भाग 84 ) : 
2018/ आई ई सी 60695 - 4 : 2012 
विघुत तकनीकी शब्दावली भाग 84 
विघुत तकनीकी उत्पादों हेतु अग्नि 
परीक्षण से संबंधित पारिभाषिक 

शब्दावली 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 1885 ( भाग 84) : 
2008/ आई ई सी 60695 -4 : 
2005 विघुत तकनीकी शब्दावली 
भाग 84 विघुत तकनीकी उत्पादों 
के अग्नि परीक्षण से संबंधित 

शब्दावली 
( पहला पुनरीक्षण ) 


24 जुलाई 2018 


आई एस 3025 ( भाग 6 ) : 2018 जल | 24 जुलाई 2018 
एवं अपशिष्ट जल के नमूने लेना और 
परीक्षण ( भौतिक एवं रसायनिक ) की 
विधियाँ भाग 6 गंध सीमा 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 3025 (भाग 6) : 1983 
जल एवं अपशिष्ट जल के नमूने 
लेना और परीक्षण ( भौतिक एवं 
रसायनिक) की विधियाँ भाग 6 

गंध सीमा 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 3649 : 2018 स्वचल वाहन | 24 जुलाई 2018 
- स्वचल संचरण हेतु क्लच फेसिंग - 

विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 3649 : 1966 स्वचल | 24 जुलाई 2018 
वाहन – स्वचल संचरण हेतु क्लच 

फेसिंग - विशिष्टि 


7. 


। 


24 जुलाई 2018 


24 जुलाई 2018 


| आई एस 3708 ( भाग 5) : 2018/ आई 

एस ओ 127 : 2012 प्राकृतिक रबड़ 
लैटेक्स की परीक्षण पद्धतियाँ भाग 5 
के . ओ. एच . संख्या ज्ञात करना 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 3708 ( भाग 5 ) : 
2005 / आई एस ओ 127 : 1995 
प्राकृतिक रबड़ लैटेक्स की परीक्षण 
पद्धतियाँ भाग 5 के . ओ . एच . संख्या 

ज्ञात करना 
( दूसरा पुनरीक्षण) 


24 जुलाई 2018 


आई एस 4011 : 2018 प्रसाधन 
सामग्री के सुरक्षा मूल्यांकन के लिए 

परीक्षण की पद्धतियाँ 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 4011 : 1997 सौन्दर्य - 24 जुलाई 2018 
प्रसाधन का सुरक्षा आकलन - 

परीक्षण विधि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


9 . 


24 जुलाई 2018 


आई एस 5062 (भाग 5) : 2018/ आई । 24 जुलाई 2018 
एस ओ 1017 : 2006 भूरे कोयले और 
लिग्नाइट की परीक्षण पद्धतियाँ भाग 5 
बेंजीन -विलेय निष्कर्षण में एसीटोन 
विलये सामग्री ( रालीय पदार्थ ) ज्ञात 

करना 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 6101 : 2018/ आई एस ओ 24 जुलाई 2018 
1580 : 2011 खाँचेदार पैन शीर्ष वाले 

पेंच – उत्पाद ग्रेड ए 
(तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 5062 ( भाग 5) : 
2004/ आई एस ओ 1017 : 1985 

भूरा कोयला और लिग्नाइट की 
परीक्षण पद्धतियाँ भाग 5 टाल्युन 

विलय 
( पहला पुनरीक्षण ) 


24 जुलाई 2018 


आई एस 6101 : 2005/ आई एस 

ओ 1580 : 1994 खाँचेदार पैन 
शीर्ष वाले पेंच - उत्पाद ग्रेड ए 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
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11. 


24 जुलाई 2018 


24 जुलाई 2018 


आई एस 6661 : 1972 पोटैशियम 

शूनाइट – विशिष्टि 


24 जुलाई 2018 


24 जुलाई 2018 


आई एस 6661 : 2018 पोटैशियम 

शूनाइट - विशिष्टि 

(पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 10052 ( भाग 2/ अनुभाग 1): 
2018/ सी आई एस पी आर 16- 2 -1 : 
2014 रेडियो व्यवधान एवं प्रतिरक्षा 

मापन उपकरण एवं पद्धतियाँ की 
विशिष्टि भाग 2 व्यवधान एवं प्रतिरक्षा 
की मापन पद्धतियाँ अनुभाग 1 
संचालन व्यवधान मापन 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 10052 ( भाग 2) : 
1999/ सी आई एस पी आर 
16 - 2 : 1996 रेडियो व्यवधान 
एवं प्रतिरक्षा मापन उपकरण एवं 
पद्धतियाँ भाग 2 व्यवधान एवं 
प्रतिरक्षा की मापन पद्धतियाँ 

( पहला पुनरीक्षण ) 


13. 


24 जुलाई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ / आई ई सी 
13273- 1 : 2015 ऊर्जा दक्षता एवं 
नवीकरणीय उर्जा स्त्रोत – सामान्य 
अंतराष्ट्रीय शब्दावली भाग 1 उर्जा 

दक्षता 


14. 


। 


24 जुलाई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी 
13273-2 : 2015 उर्जा दक्षता एवं 
नवीकरणीय उर्जा स्त्रोत - सामान्य 
अंतराष्ट्रीय शब्दावली भाग 2 
नवीकरणीय उर्जा स्त्रोत 


15. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 13360 (भाग 6/ अनुभाग | 24 जुलाई 2018 
24) : 2018/ आई एस ओ 9772 : 
2012 प्लास्टिक - परीक्षण पद्धतियाँ 
भाग 6 तापीय गुणधर्म अनुभाग 24 
सेलुलर प्लास्टिक – छोटे नमूनों की 
छोटी लौ के अधीन क्षैतिज जलने की 

विशेषताओं का निर्धारण 


16. 


24 जुलाई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ / टी एस 14441 : 

2013 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - 
कन्फोर्मिटी असेसमेंट में उपयोग के लिए 
ईएचआर प्रणालियों की सुरक्षा और 

गोपनीयता की आवश्यक्ताएँ 


17 . 


24 जुलाई 2018 


आई एस 15039 : 2018/ सी आई एस 
पी आर 24 : 2010 सूचना प्रोद्योगिकी 
उपकरण – प्रतिरक्षा अभिलक्षण - 
मापन की सीमाएँ और पद्धतियाँ 

(पहला पुनरीक्षण ) 


24 जुलाई 2018 - आई एस 15039 : 2001/ सी आई 

एस पी आर 24 : 1997 सूचना 
प्रोद्योगिकी उपकरण – प्रतिरक्षा 
अभिलक्षण – मापन की सीमाएँ 

और पद्धतियाँ 


24 जुलाई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


19. 


24 जुलाई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16707 : 2018 
कार्बोसल्फान ग्रैन्यूल - विशिष्टि 
आई एस 16788 : 2018/ आई एस 
ओ/ टी आर 13028 : 2010 सूचना 

और प्रलेखन - अभिलेखों के 
डिजिटलीकरण के कार्यान्वयन के लिए 

दिशानिर्देश 
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20. 


| 


24 जुलाई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


21. 


आई एस 16789 : 2018/ आई एस ओ 
13008 : 2012 सूचना और प्रलेखन 
- डिजिटल अभिलेख रूपांतरण और 

प्रवास प्रक्रिया 
आई एस 16981 : 2018 / आई एस 
ओ/ टी एस 16179 : 2012 जूते - 
जूते में मौजूद संभवतः हानिकारक 
पदार्थ – जूते सामग्री में आर्गनाटिंग 

यौगिकों के निर्धारण 


24 जुलाई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


22. 


24 जुलाई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16991 : 2018 / आई एस 
ओ / टी एस 16186 : 2012 जूते - 
जूते में मौजूद संभावित हानिकारक 
पदार्थ – जूते सामग्री में मात्रात्मक 
डाइमिथाइल फ्यूमरेट ( डी एम एफ यू ) 
निर्धारित करने के लिए परीक्षण विधि 


23. 


24 जुलाई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


24 . 


24 जुलाई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


25. 


24 जुलाई 2018 


आई एस 17006 : 2018/ आई एस ओ 
24521 : 2016 पीने के पानी एवं 

अपशिष्ट जल सेवाओं से संबंधित 
गतिविधियाँ - मूल - कार्यस्थल पर 
घरेलू अपशिष्ट जल सेवाओं के प्रबंधन के 

लिए दिशानिर्देश 
आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी / टी | 

आर 29163- 1 : 2009 सूचना 
प्रौद्योगिकी - शेयरेबल काटेंट आब्जेक्ट 
रेफेरेंस माडल ( SCORM® ) 2004 
तीसरा संस्करण भाग 1 अवलोकन 

संस्करण 1 . 1 
आई एस/ आई ई सी / आई ई ई ई 
60079- 30- 1 : 2015 विस्फोटी 
पर्यावरण भाग 30 इलैक्ट्रिकल रिधिता 
लेश ताप अनुभाग 1 सामान्य एवं 

परीक्षण अपेक्षाएँ 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस / आई ई सी 60079- 31 : 
2013 विस्फोटी पर्यावरण भाग 31 
एंक्लोजर “ टी ” द्वारा उपस्कर धूल 

प्रज्वलन 
( पहला पुनरीक्षण) 
आई एस / आई ई सी 60794 - 3-21 : 
2015 प्रकाशिक तंतु केबल भाग 3 
आउटडोर केबल अनुभाग 21 आप्टिकल 

के लिए उत्पाद विनिर्देश स्वावलंबी 
परिसर केबल बिछाने में इस्तेमाल के 

लिए एरियल दूरसंचार केबल 


आई एस / आई ई सी 60079- 30 - 1 : 
2007 विस्फोटी पर्यावरण भाग 
30 इलैक्ट्रिकल रिधिता लेश ताप 
अनुभाग 1 सामान्य एवं परीक्षण 

अपेक्षाएँ 


26 . 


24 जुलाई 2018 


24 जुलाई 2018 - आई एस / आई ई सी 60079- 31 : 

2008 विस्फोटी पर्यावरण भाग 
31 एंक्लोजर " टी ” द्वारा उपस्कर 

धूल प्रज्वलन सुरक्षा 


27. 


24 जुलाई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 26th July, 2018 


S . O . 3727 ( E ). In pursuance of clause ( b ) of sub - rule ( 1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules , 
1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards, if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 


Sl. No. 


No, Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


( 3) 


(5 ) 


24 July 2018 


NA 


NA 


IS 582 ( Part 6 /Sec 2 ) : 2018 /ISO 

17072 - 2 : 2011 Methods of 
Chemical Testing of Leather Part 6 
Determination of Metal Content 
Section 2 Total Metal Content 


24 July 2018 


24 July 2018 


IS 826 : 2018 Ammonium 
Sulphate , Fertilizer Grade – 
Specification ( Third Revision ) 


IS 826 : 1980 Specification 
for Ammonium Sulphate, 
Fertilizer Grade ( Second 

Revision ) 


24 July 2018 


24 July 2018 


IS 1367 (Part 6 ) : 2018 /ISO 898 -2 : 
2012 Technical Supply Conditions 
for Threaded Steel Fasteners Part 6 
Mechanical Properties of Fasteners 
Made of Carbon Steel and Alloy 

Steel – Nuts with Specified 
Property Classes – Coarse Thread 
and Fine Pitch Thread (Fourth 

Revision ) 


IS 1367 ( Part 6 ) : 1994/ISO 
898 -2 : 1992 Technical 

Supply Conditions for 
Threaded Steel Fasteners Part 
6 Mechanical Properties and 

test methods for Nuts with 
Specified Proof Loads ( Third 

Revision ) IS 13096 : 
2000 / ISO 898 -6 : 1994 
Fasteners - Hexagon Nuts 
with Specified Proof Load 
Values – Fine Pitch Thread - 
Mechanical Properties (First 

Revision ) 


24 July 2018 


24 July 2018 


IS 1885 (Part 84) : 2018 /IEC 
60695 -4 : 2012 Electrotechnical 
Vocabulary Part 84 Terminology 


IS 1885 (Part 84 ) : 2008 /IEC 

60695 -4 : 2005 
Electrotechnical Vocabulary 
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Concerning Fire Tests for 
Electrotechnical Products (Second 

Revision ) 


Part 84 Terminology 
Concerning Fire Tests for 
Electrotechnical Products 

(First Revision ) 


24 July 2018 


24 July 2018 


IS 3025 (Part 6 ) : 2018 Methods of 
Sampling and Test (Physical and 
Chemical) for Water and Waste 
Water Part 6 Odour Threshold 

(Second Revision ) 


IS 3025 ( Part 6 ) : 1983 
Methods of Sampling and 
Test (Physical and Chemical) 

for Water and Waste Water 
Part 6 Odour Threshold (First 

Revision ) 


6 . 


24 July 2018 


24 July 2018 


IS 3649 : 2018 Automotive 
Vehicles – Clutch Facing for 
Automotive Transmission – 
Specification (First Revision ) 


IS 3649 : 1966 Specification 

for Clutch Facing for 
Automotive Transmission 


24 July 2018 


| 


24 July 2018 


IS 3708 (Part 5 ) : 2018 /ISO 127 : 
2012 Methods of Test for Natural 
Rubber Latex Part 5 Determination 
of KOH Number ( Third Revision ) 


IS 3708 (Part 5 ) : 2005 /ISO 
127 : 1995 Methods of Test 
for Natural Rubber Latex Part 

5 Determination of KOH 
Number ( Second Revision ) 


24 July 2018 


24 July 2018 


IS 4011 : 2018 Methods of Test for 
Safety Evaluation of Cosmetics 

( Third Revision ) 


IS 4011 : 1997 Methods of 
Test for Safety Evaluation of 
Cosmetics ( Second Revision ) 


9. 


24 July 2018 


24 July 2018 


IS 5062 (Part 5) : 2018/ ISO 1017 : 
2006 Methods of Test for Brown 

Coals and Lignites Part 5 
Determination of Acetone- Soluble 
Material (Resinous Substance ) in 
the Benzene -Soluble Extract 

( Second Revision ) 


IS 5062 (Part 5 ) : 2004 /ISO 
1017 : 1985 Methods of Test 
for Brown Coals and Lignites 

Part 5 Determination of 
Acetone - Soluble Material 
(Resinous Substance ) in the 
Benzene - Soluble Extract 

(First Revision ) 


10 . 


24 July 2018 


24 July 2018 


IS 6101 : 2018/ ISO 1580 : 2011 
Slotted Pan Head Screws – Product 

Grade A (Third Revision ) 


IS 6101 : 2005/ISO 1580 : 

1994 Slotted Pan Head 
Screws – Product Grade A 

( Second Revision ) 


11. 


24 July 2018 


24 July 2018 


IS 6661 : 2018 Potassium 
Schoenite – Specification ( First 

revision ) 


IS 6661 : 1972 Specification 

for Potassium Schoenite 


12. 


24 July 2018 


24 July 2018 


IS 10052 ( Part 2 /Sec 1) : 

2018/CISPR 16 -2 - 1 : 2014 
Specification for Radio Disturbance 
and Immunity Measuring Apparatus 

and Methods Part 2 Methods of 
Measurements of Disturbances and 

Immunity Section 1 Conducted 


IS 10052 (Part 2 ) : 
1999 /CISPR 16 - 2 : 1996 

Specification for Radio 
Disturbance and Immunity 
Measuring Apparatus and 
Methods Part 2 Methods of 

Measurements of 
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Disturbance Measurements (Second 

Revision ) 


Disturbances and Immunity 

(First Revision ) 


13 . 


24 July 2018 


NA 


NA 


IS/ISO /IEC 13273-1 : 2015 Energy 
Efficiency and Renewable Energy 
Sources - Common International 
Terminology Part 1 Energy 

Efficiency 


24 July 2018 


NA 


NA 


IS/ ISO / IEC 13273-2 : 2015 Energy 
Efficiency and Renewable Energy 
Sources – Common International 
Terminology Part 2 Renewable 

Energy Sources 


15 . 


24 July 2018 


NA 


NA 


IS 13360 (Part 6 /Sec 24 ) : 
2018 /ISO 9772 : 2012 Plastic – 
Method of Testing Part 6 Thermal 
Properties Section 24 Cellular 

Plastics – Determination of 
Horizontal Burning Characteristics 
of Small Specimens Subjected to a 

small flame of cellular Plastic 


16 . 


24 July 2018 


NA 


IS /ISO / TS 14441 : 2013 Health 
Informatics – Security and Privacy 
Requirements of HER Systems for 

Use in Conformity Assessment 


17 . 


24 July 2018 


24 July 2018 


IS 15039 : 2018 / CISPR 24 : 2010 
Information Technology Equipment 
- Immunity Characteristics – Limits 
and Methods of Measurement ( First 

Revision ) 


IS 15039 : 2001/CISPR 24 : 
1997 Information Technology 

Equipment – Immunity 
Characteristics – Limits and 
Methods of Measurement 


IS 16707 : 2018 Carbosulfan 
Granules – Specification 


24 July 2018 


NA 


NA 


19. 


24 July 2018 


NA 


NA 


IS 16788 : 2018 /ISO /TR 13028 : 

2010 Information and 
Documentation – Implementation 
Guidelines for Digitization of 

Records 


20 . 


24 July 2018 


NA 


NA 


IS 16789 : 2018 /ISO 13008 : 2012 
Information and Documentation - 
Digital Records Conversion and 

Migration Process 


21. 


24 July 2018 


NA 


NA 


IS 16981 : 2018 /ISO / TS 16179 : 

2012 Footwear – Critical 
Substances Potentially Present in 

Footwear and Footwear 
Components – Determination of 
Organotin Compounds in Footwear 

Materials 
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24 July 2018 


NA 


ΝΑ 


IS 16991 : 2018 /ISO /TS 16186 : 

2012 Footwear – Critical 
Substances Potentially Present in 

Footwear and Footwear 
Components – Test Method to 
Quantitatively Determine Dimethyl 
Fumarate (DMFU ) in Footwear 

Materials 


23 . 


24 July 2018 


NA 


NA 


IS 17006 : 2018 /ISO 24521 : 2016 

Activities Relating to Drinking 
Water and Wastewater Services – 
Guidelines for the Management of 

Basic On -Site Domestic 
Wastewater Services 


24 . 


24 July 2018 


NA 


NA 


IS /ISO /IEC / TR 29163- 1 : 2009 
Information Technology – Sharable 

ContentObject Reference Model 
( SCORM® ) 2004 3rd Edition Part 1 

Overview Version 1. 1 


25 . 


24 July 2018 


24 July 2018 


IS / IEC /IEEE 60079 - 30 - 1 : 2015 

Explosive Atmospheres Part 30 
Electrical Resistance Trace Heating 

Section 1 General and Testing 
Requirements ( First revision ) 


IS /IEC /IEEE 60079 - 30 - 1 : 
2007 Explosive Atmospheres 
Part 30 Electrical Resistance 
Trace Heating Section 1 
General and Testing 

Requirements 


26 . 


24 July 2018 


24 July 2018 


IS /IEC 60079 - 31 : 2013 Explosive 
Atmospheres Part 31 Equipment 

Dust Ignition Protection by 
Enclosure “ t” ( First Revision ) 


IS /IEC 60079 -31 : 2008 
Explosive Atmospheres Part 
31 Equipment Dust Ignition 
Protection by Enclosure " ?" 


27 . 


24 July 2018 


ΝΑ 


NA 


IS /IEC 60794 -3 - 21 : 2015 Optical 
Fibre Cables Part 3 Outdoor Cables 
Section 21 Product Specification for 

Optical Self - Supporting Aerial 
Telecommunication Cables for Use 

in Permises Cablimg 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 , Bahadur Shah Zafar 
Marg , New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai,Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad, 
Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna, Pune, Kochi. Online 
purchase of Indian Standards can bemade at http ://www .standardsbis.in . 
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